ST.   MARY'S   CATHEDRAL  (EPISCOPAL) 

700  Poplar 
Memphis,  Tennessee 
St    Mary's,   founded    in    1858,    serves   both   as  a 
downtown  parish  church  and  as  the  cathedral  tor 
c  the  Episcopal   Diocese  of  Tennessee. 
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